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1990-1995 PROJECTED INDUSTRY VOLUME % CHANGE - S I I 3 ' 1 
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$79.66 

10.26% 

-2.87% 

1991 

$87.37 
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1992 

$95.25 

9.02% 

-2.53% 


1993 

$104.04 

9.23% 

-2.58% 


1994 

,$113.50 

9.09% 

-2.55% 


CAG 



-2.65% 
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